Ughdarras lonadail: Labhdaidh Mheadhanach 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 12,299 10,706 1,370 172 24,547 
1981 11,300 12,727 2,969 503 27,499 
1991 10,806 13,420 4,780 813 29,819 





